HENRYK hr. SOLTYK 


w 68 roku życia, opatrzony św. Sakramentami, zeszedł z tego świata na dniu 19 
Stycznia 1886 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przy ul. św. Jana Nr. 20 nastąpi w Piątek 
dnia 22 b. m. o godzinie 10 zrana do kościoła P. Maryi, zkąd po odprawio- 
nem Nabożeńsiwierw prosi nz eremlarz. 


Na pobozny ten obrzed siostra zmarlego i pozostala rodzina zapraszaja. 


W drukarni Zwiazkowej w Krakowie, ulica ¿w. Jana Nr. 13, Zakład pogrzebowy A. Szafranskiego w Krakowie. 


